المملكةالعربيةالسعودية 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 








طبعة ١14179‏ ه 


التخصص دجن 


المقدمة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي عملي ) 
مقدمة 


الحمد لله كد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ محمد وعلى آله وصحيهكه:؛ وبعد: 


تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل 
الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوضرة 4 سوق العمل» ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من 
لدن قادة هذا الوطن التي تصب 2# مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة 
شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدما ب دفع عجلة التقدم التنموي؛ لتصل بعون الله تعالى 
لعاف لوو السو مة:قشاغنا . 

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة 
بناء البرامج التدريبية» وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته 
لتلبي متطلباته » وقد تمثلت هذه الخطوة © مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة 
الأساسية # بناء البرامج التدريبية» إذ تعتمد المعايير ب بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق 
العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه 
متطلبات سوق العمل لتخرج هذه اللجان كك النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق 
العوا ني تكقرو قي ايك تحقية كلانه ايناس 

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية " تقنية التفريخ الآلي (عملي) ' لمتدربي تخصص إنتاج الدواجن' 2 
الكليات الثقنية موضوغات حيوية تشناول كيفية اكساب المهاراث اللازمة لبذا التخصص. 

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من اللّه 
عز وجل أن تسهم بشكل مباشر 4# تأصيل المهارات الضرورية اللازمة» بأسلوب مبسط يخلو من 
التعقيد» وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات. 

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب 
الدعاء. 


الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 


التخصص دجن 5 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي عملي ) 


هو 


لمهيد 


نظراً لزيادة عدد مشاريع الدواجن # المملكة العريية السعودية بفضل الدعم الحكومي غير 
المحدود. فقد أصبح استخدام التفريخ الصناعي هو النظام المستخدم 4 هذه المشاريع واقتصر التفريخ 
الطبيعي على 

المزارع الصغيرة وعند البواة فقط ويعتبر .التفريخ الصناعي هو وسيلة بديلة توفر نفس الظروف 
التي يهيئها الطائر للتفريخ الطبيعي لبيضه . وقد عرف التفريخ الصناعي من قديم الزمان وقد تطورت 
صناغة المفرخاث من حيث الكفاءة والقدرة وامستحدقت المفرخات الحديقة التي تعمل بشكل 
أوتوماتيكي » و أصبحت عملية التفريخ من أهم العوامل الاقتصادية 4 مجال تربية الدواجن..وسيتم أثناء 
دراسة هذا الكتاب إن شاء اللّه التعرف على نظم التفريخ الآلي # مزارع الدواجن بالمملكة بحيث 
يتكون: المكدري هاور على تسيفيل القوفات وكين ع#تغالية رسيت حتالال دراي وحتفا الكماب 
التركيز على ييقن الجاع لأننمن الناهية الاقتصادية يعتبر أهه أتواء الدواجن وتخلال الويحدة الثامقة 'يثم 
التعرف على طريققة تفريخ بيضن أنواع الدواحن الأخرى كذلك :يتم خلال الؤحدة الفامتة و إلى نهاية الفصضل 
الدراسي إجراء عملية تفريخ متكاملة لبيض الدجاج وبيض الدواجن الأخرى. 


أنواع التفريخ 











التخصص دجن الوحدة الأولى 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) أنواع التفريخ 
الجدارة: 
فهم المتدرب أساسيات التفريخ الطبيعي والصناعي لاختيار الطريقة المناسبة للتفريخ . 
الأهداف: 


نف ثيانة هذه الوة يكون اللتذزي فادرا عل أو 
ع ,يواش هللات الوقاد هن الساحة. 
- يخطط للوقت المناسب لبداية عملية التفريخ. 

مستوى الأداء المطلوب: 

أن لا تقل الجدارة عن 15١‏ / 

الوفت المتوفع للتدريب: 

ساعتان 

الوسائل المساعدة: 

أفلام فيديو و صور توضيحية. 

متطلبات الجدارة: 


حيث أن هذه الوحدة تمهيدية أساسية فهي لا تتطلب أي مواضيع سابقة وإنما هي مدخل لوحدات لاحقة. 


التخصص دجن الوحدة الأولى 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) أنواع التفريخ 


تدريب 


٠ 


حيث أن هذا التدريب العملي الأول يجب الإجابة على هذه التمارين : 
س١‏ : ارسم الجهاز التناسلي الذكري و الجهاز التناسلي الآنثوي 2# الدواجن؟ 


التخصم دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


الوحدة الأولى 
أنواع التفريخ 


التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


الوحدة الأولى 
أنواع التفريخ 





إنتاج دواجن 


نموذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة ): 


وتعباً من قيل المتدرب نفسه وذلك يعد التدريب العملي 


بعد الانتهاء من التدريب على الوحدة الأولى قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد 
كل عنصر من العناصر المذكورة» وذلك بوضع علامة( ”)أمام مستوى الأداء الذي أتقنته» وف حالة عدم 


دجن 
تقنية التفريخ الآلي( عملي ) 


تعليمات 


قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة #4 الخانة الخاصة بذلك. 


فاضتو 


0 00 2*1« 
9 ا ان ا وال ا ا 
. ا 0000 شظ5ظ5 

يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البنود)المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة 
للقي نورك هالتوسوح مفرو جف الفاكية أو كوف فيسب إقافة القزون :ها هذ | القشا فلمو الخو 


مسا عن ةرت 


غير قابل 
للتطبية 








لا 


مومه 





الوحدة الأولى 
أنواع التفريخ 


مستوى الأداء(هل أتقنت الآداء) 





























التخصص دجن 








الوحدة الأولى 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) أنواع التفريخ 
نموذج تفييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة) 
ويعباً هذا النموذج عن طريق المدرب. 
اسم الطالب الي سي ا لدو م دو .0 الجارلت 
رقم الطالب المحاولة:١‏ ” ” غ2 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط. 
العلامة :.......... 23020 الحد الأدنى:مايعادل “8٠‏ من مجموع النقاط 
الحد الأعلى:ما يعادل “٠٠١‏ من مجموع النقاط. 
بنود التقييم النقاط 
:١‏ ة ة ز ز ز ز ز ز 1 001010125 0 0 00 
3 ل 
3 اذ 0 
: اسن ا ال اا ا مو ا 
هذه المفردات يجب أن تكتمل بدقة /٠٠١‏ 
الجكمو 
ملحوظات 111[ 1[ 0 170 
توقيع المدرب م ع 




















ك0 ةدح 


٠:‏ تقنية التفريخالآلي(عملي)__ 
تصميم مباني التفريخ 











التخصص دجن الوحدةالثانية 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تصميم مباني التفريخ 
الجدارة: 
فهم المتدرب أساسيات 5ت تصميم مبنى التفريخ وأنواع آلات التفريخ للتشغيل ١‏ لكف لمباني التفريخ وا لضمان 
الأهداف: 


ايكون امقدرب فادرا على أن 

- يبتكر التصميم المناسب لمبنى التفريخ. 

- يراقب طريقة دخول وخروج العمال لمبنى التفريخ. 
2 .يجان واة اناه الستعدمة 

-- يريم الآت التفريخ وأقسامها 

مستوى الأداء المطلوب: 

أن لا تقل الجدارة عن 5١‏ / 

الوقت المتوفع للتدريب: 

1 ساعات. 

الوسائل المساعدة: 

أغلام فيديو و زيارة لمبنى تفريخ نموذجي. 

متطلبات الجدارة: 

قبل دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون المتدرب ملما بأنواع التفريخ الطبيعي والصناعي ومميزات التفريخ 
العننا ف 


التخصص دجن الوحدةالثانية 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) تصميم مباني التفريخ 


التدريب العملي الثاني 
(القسم الأول ) الموضوع :مباني التفريخ 
خلال التطبيق العملك لبذا ادوس قود الشيزت يكابة وإغدا د هذا لزي 
أولاً: أكمل الفراغات الآتية: 


20 يقع مبنى التفريخ 2 جهة 0 
غ- يبعد مبنى التفريخ عن أقرب عنبر دواجن ب لاما ل 


ضع علامة (/)أمام العيارة الصحيحة: 

6ه 

ب- ( )لا 

” :هل يتم تعقيم العمال قبل الدخول لمبنى التفريخ: 


آ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


": هل يوجد باب خاص بإدخال البيض: 
لعن 

ب- ( )لا 

:نهل يوجد باب خاص بإخراج الصيصان : 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


التخصص دجن الوحدةالثانية 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) تصميم مباني التفريخ 


5: هل المسافة بين مبنى التفريخ وأقرب عنبر مناسبة : 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


4# نهاية هذا التقرير مطلوب من المتدرب رسم مبنى التفريخ (رسم تخطيطي). 


التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


( القسم الثاني )الموضوع :بناء مبنى التفريخ 

خلال التطبيق العملي لبذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير: 
أولاً: أكمل الفراغات الآتية: 

.١‏ طول مبنى التفريخ لمعم لهم 


3- 


59 سقف المبنى مصنوع من مادة 21111111 


5. الجدران الداخلية مصنوعة من مادة 200 


1. أرضية المبنى مصنوعة من 0 
/0. ارتفاع أبواب مبنى التفريخ ممم مه همهم مل لقم 


/. عرض أبواب مبنى التفريخ 000 


ثانياً: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة:- 
-١‏ شكل سقف المبنى من الخارج: 

1ك 7 )سطع هانق 

ب-( )جمالون 

7 هل مواد اليثاء المستخدمة مناسية: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


الوحدةالثانية 


تصميم مباني التفريخ 


التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


"- هل هناك انتحدار 4 أرضية المبنى جهة فتحة الصرف: 
أ- ( )نعم 

ب- ( )لا 

غ- التوصيلات الكهربائية للمبنى موجودة 2: 

0 10العلن عمد ارا ا تي 

4- هل يوجد أرصفة مرتفعة لتفريغ وتعبئة البيض والكتاكيت: 
أ- ( )نعم 

ب- ( )لا 

1- هل يوجد 4 المبنى مكتب للإدارة: 

أ- ( )نعم 

ب- ( )لا 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


الوحدةالثانية 


تصميم مباني التفريخ 


ثالثاً: يتم الآن كتابة أسماء الغرف الموجودة © المبنى والعمليات التي تتم ب كل غرفة: 


داكت 


دجن 
تقنية التفريخ الآلي( عملي ) 


-١75- 


الوحدةالثانية 


تصميم مباني التفريخ 


التخصص دجن 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 
التدريب العملى الثالث 


( القسمالأول) الموضوع :الآت التفريخ 


خلال التطبيق العملي لبذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير. 


أولاً: أكمل الفراغات الآتية: 
١‏ مصدر الحرارة © المفرخة 00000000000 شإ( 


وموقعة ل ا ا 1 
غ. #المفرخات الكييرة المسافة بين غرفة الحاضن والمفقس مخوس اساتسا ب 
6. المسافة بين المفرخة وجدار الغرفة ممم ممم مهمه ممم ل لل 0ن الفشههم. 


ثانياً: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة:- 
-١‏ سعة ماكينة التفريخ المستخدمة © هذا المشروع : 
أ- ( )أقل من ١٠٠٠بيضة‏ 


يخ 


ب- ( )أكثر من ١٠٠٠بيضة‏ 


7- دوع الوقود المستخدم: 
أ- ( )ديزل 
ب0 )2 ) كهرباء 


ا 


التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


"- اذكر نوع ماكينة التفريخ التي أمامك:- 
أ- 02 )نات هواء ساكن 


غ- قسماالحاضن والمفقس : 

ب- )2 ) قسم الحاضن والمفقس # جهاز واحد 
0- طريقة تقليب البيض: 

0-1 )يدوي 


ب- ( )آلى 


ثالثاً: ارسم ( رسم مبسط) للفرخة التي أمامك؟ 


-١84- 


الوحدةالثانية 


تصميم مباني التفريخ 


التخصص دجن الوحدةالثانية 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) تصميم مباني التفريخ 


( القسم الثاني الموضوع : تهينة الفقاسة 
خلال التطبيق 'العطى لبا الدوس يفوع المتدزب يكتابة وإعداد هذا التفزيرز: 
أولاً: أكمل الفراغات الآتية:- 
2.١‏ موعد الفقس المتوقع 252 


كشا ضع علامة 27 أمام العبارة الصحيحة:- 

كفل النشاسة نكف رن لد نشل 

51 اقم 

ب- ( )لا 

؟: هل جهاز توليد الحرارة # المفرخة يعمل بشكل سليم: 
1ت( :)نهم 

ب- ( )لا 

" :هل جهاز التهوية © المفرخة يعمل بشكل سليم: 

أ- ( )نعم 

ب- ( )لا 

؛ :نهل جهاز التقليب 2# المفرخة يعمل بشكل جيد : 

- ( )نعم 

ب- ( )لا 

6:هل حوض الماء الخاص بالرطوبة سليم وخالي من الشقوق: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


:هل أطباق البيض 4 فسم المفقس سليمة: 
أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


/نهل محل وضع الأدراج داخل الفقاسة سليم : 


4 هل تم تأمين ملابس خاصة لعمال مبنى التفريخ: 

أ- ( )نعم 

ب- ( )لا 

٠‏ :هل تم وضع مادة مطهرة أمام مدخل مبنى التفريخ: 
أ- ( )نعم 

ب- ( )لا 

١١هل‏ يوجد مولد كهرياء احتياطي : 

أ- ( )نعم 

ب- ( )لا 

: :هل تم فحص مولد الجهرباء الاحتياطي‎ ١١ 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


-15- 


الوحدةالثانية 


تصميم مباني التفريخ 





التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


نموذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة ): 


وتعباً من قيل المتدرب نفسه وذلك يعد التدريب العملى 


تعليمات 


يعد الانتهاء من التدريب على الوحدة الثانية فيم نفسك وقدراتك بواسطة إحمال هذا التقييم الذاتى يعد 


عنصر من العناصر المذكورة:؛ وذلك بوضصع علامة(/)أمام مستوى الأداء الذي أتقنته, و حالة عدم 


قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة 4 الخانة الخاصة بذلك. 


مومه 


العناصر غير قابل 
لا 
للتطبيق 
-١‏ 
؟- 
9 
20 








يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البنود)المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة 
للتطبيق» وك حالة وجود مفردة 2 القاكوة لكل عرض ميض إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى 


مشا قن لدو 


- ١ا/-‎ 





الوحدةالثانية 


تصميم مباني التفريخ 


مستوى الأداء(هل أتقنت الأداء) 
































التخصص رجن الوحدةالثانية 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تصميم مباني التفريخ 


نموذج تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة) 
ويعباً هذا النموذج عن طريق المدرب 





اسم الطالب: ار ا و شي 0 كاري 
رقم الطالب: المحاولة:١‏ ” ” 6 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط. 
العلامة: .........ى 232309 الحدالأدنى:مايعادل “27٠‏ من مجموع النقاط 
الحد الأعلى:ما يعادل 7٠٠١‏ من مجموع النقاط. 
بنود التقييم النقاط 
:١‏ 2#« 
: الوم بطع ال طم روهمجل لوه ودع فد اوم ا و موه 
1 ”ش55 
3 000 51 
هذه المفردات يجب أن تكتمل بدقة /٠٠١‏ 
الحم 
ملحوظات الخال كاك السلا ولا وه مل لعولا خا 1 م ل قو لعا و1 الله ل اج ا 11 1 ل 
توقيع المدرب 000 


-18- 




















تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


معاملة بيض التفريخ + المزارع 











التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) معاملة بيض التفريخ في المزارع 


الجدارة: 

فهم المتدرب أساسيات استلام وتعقيم وتخزين بيض التفريخ لضمان سلامة البيض المستخدم للتفقيس. 
الأهداف: 

ف توا دهده الوم وتكون لشو فادرا علا 

- يشرف على العناية ببيض التفريخ و استلام البيض من مزارع الأمهات 
- يرتب فرز البيض داخل مبنى التفريخ 

- يراقب تبخير وتطهير بيض التفريخ 

2 "يوني شكال النيكن التووها ل اللشريم 

- يضبط ظروف التخزين المثلى لبيض التفريخ 

مستوى الأداء المطلوب: 

أن لا تقل الجدارة عن 50/ 

الوقت المتوفع للتدريب: 

"ساعات 

الوسائل المساعدة: 

أفلام فيديو وصور و بيض تفريخ لا يقل عن ٠١‏ آلاف بيضة 

متطلبات الجدارة: 

قبل توراسة "هذه الوخره يكبن يكون التدرت علما بالملوه التالية: 
تصميم مباني التفريخ 

أنواع آلات التفريخ 


نات 


التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) معاملة بيض التفريخ في المزارع 


التدريب العملي الرابع 
الموضوع :العناية ببيض التفريخ و استلام البيض من مزارع الأمهات 
خلال التطبيق العملي لبذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير: 
أ- أكمل الفراغات التالية: 


١.هنا‏ البيض إنتاج مشروع ةم 333ل 2 5 
5 اسم السلالة الو ام جا ل وو د 


غ.يتم جمع البيض # هذه المزرعة 55*78 مرات # اليوم. 
0. أطباق البيض مصنوعة من 1 


.نوع السيارة الخاصة بنقل البيض 00 
4. طاقة السيارة الخاصة بنقل البيض م .فيك 


٠‏ درجة الحرارة داخل السيارة الخاصة بنقل البيض ع شمو و د وه م 


هيه اعمال الكلفين ينمل ليطن ل 


؟١.مدة‏ نقل البيض من عنبر الآمهات إلى مبنى التفريخ ...شاع 


التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


ب- ضع علامة 08 أمام العبارة الصحيحة: 
-١‏ هل السيارة مخصصة لنقل بيض التفريخ 


أ]- ( ) نعم. 
ب- ( )لا 


؟- هل رصيف التحميل مساوي لارتفاع السيارة : 


أ- ( ) نعم 
ب- ( )لا 


د بحالة البيكن قبل اسعاامة: 


ب 1١‏ )يوجد نسبة كسر . 


4- يتم نقل البيض إلى غرفة رص البيض بطريقة: 
بون 


2-6 جهة الرأس العريض للبيض داخل الطبق: 
1[-(2 )أسفل 
وت )0 ) لأعلى. 


1- أعشاش وضع البيض الواحدة تكفي : 


0 ) غ دجاجات 
ب- 1١١‏ )أكثر من : دجاجات 


5١ 


الوحدة الثالثة 
معاملة بيض التفريخ في المزارع 


التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) معاملة بيض التفريخ في المزارع 


التدريب العملي الخامس 
( القسم الأول )الموضوع :فرزالبيض داخل مبنى التفريخ: 
قوع كارت دو العرف تاغل رهن الت وصرل النيدع غير شولك [لتترنك كوه وكا بد هذا 
التقرير: 
أولا: أكمل الفراغات الآتية: 


ارييف هقينا لحجم وعدده 110 
".بيض كبير الحجم (جامبو)وعدده 1 اليضة 
ابمنضن ذو شاك شاك فده 0 
عط الو اهدده مي ا 
0.بيض مكسور أو مشروخ عدده ابموبو المكنة 
يق اذو ققرة ليف مده 00 
الوقن 5و ففترة بويك عدون رزردذ 2111000 


0 


التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) معاملة بيض التفريخ في المزارع 


"١.نسية‏ البيض المستيعد 000 
.تم شراء هذا البيض من مشروع 000000 


ثانيا: أكمل الفراغات الآتية: 
عدد البيض الشاذ: 


١.بيض‏ ذو شكل دائري وعدده بيضة 
".بيض مديب من الطرفين وعدده ان 8 ايخية 
". بيض عريض من الطرفين وعدده لا ردم اتتضنة 
؛.بيض ذو صفارين وعدده لمح ل قيصة 


ا 


١:بيضة‏ ذات شحل دائرى 


؟: بيضة مدببة من الطرفين 


دجن 
تقنية التفريخ الآلي( عملي ) 


54 


الوحدة الثالثة 
معاملة بيض التفريخ في المزارع 


التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) معاملة بيض التفريخ في المزارع 


"': بيط بيضة عريضة من الطرفين ؟ 


: بيضة ذات حجم صغير 


58 


التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) معاملة بيض التفريخ في المزارع 


2 


التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


( القسم الثاني ) الموضوع:تبخير وتطهير بيض التفريخ 


خلال التطبيق العملي لبذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير 


أولا: 


".نوع المطهر المستخدم 7 هشهظظ 
*. كمية المطهر المستخدمة 21111111 


ب:- ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة: 
١:هل‏ تم غسيل البيض بال ماء قبل المطهر 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


ريق القطهوز الاشتحخدمة 
آ- ( )غسيل بالمطهر 


ب- ( )رش 


": تتم خطوات التطهير : 

]- ( )يدوي 

ب( )آلي 

4 - هل تم إجراء تنظيف جاف للبيض: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


- 57 


الوحدة الثالثة 
معاملة بيض التفريخ في المزارع 


التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


أ- أكمل الفراغات الآتية : 


ب:- ضع علامة (/) أمام العبارة الصحيحة:- 
لوقلاف وضع البتخوية حل عر اتسين 
ا 

ب- ( )لا 


؟: هل تم وضع ورقة تحذير على باب غرفة التبخير: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


"': هل تم تجهيز الأقنعة الواقية : 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


-58- 


الوحدة الثالثة 
معاملة بيض التفريخ في المزارع 


التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) معاملة بيض التفريخ في المزارع 


:هل تم تشغيل المروحة أثناء التبخير : 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


4: هل تم تشغيل مروحة الشفط بعد نهاية عملية التبخير وقبل فتح الباب: 


أ- ( نعم 
تج 0 096 


-,595- 


التخصص رجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) معاملة بيض التفريخ في المزارع 


ثالثا: ما البدف من التطهير والتبخير لبيض التفريخ؟ 


جا لدت 


التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) معاملة بيض التفريخ في المزارع 


التدريب العملي السادس 
الموضوع:ظروف التخزين المثلى لبيض التفريخ 


خلال التطبيق العملي لبذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير: 
أولا: أكمل الفراغات الآتية: 


عاد درجة الحرارة أثناء تخزين بيض التفريخ لمعم للق 
0- نسبة الرطوبة أثناء تخزين بيض التفريخ 0 
51- يخزن البيض والناحية العريضة جهة 0 


ثانياً: ضع علامة 220 أمام العبارة الصحيحة: 
-١‏ يتم تقليب البيض أثناء التخزين: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


"- يتم تغطية البيض بغطاء بلاستيك أثناء التخزين: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


”"- هل يوجد تيار هوائي حول البيض : 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


"١ 


التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) معاملة بيض التفريخ في المزارع 


كالنا :كني تقرير هن : 
أ:- مشاكل طول مدة تخزين بيض التفريخ؟ 


2 


التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) معاملة بيض التفريخ في المزارع 


ب- أهمية رفع نسبة الرطوبة آثناء تخزين بيض التفريخ؟ 


1 1ت 





التخصص دجن الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تفنية التفريخ الآلي ( عملي ) معاملة بيض التفريخ في المزارع 


نموذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة ): 
وتعباً من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي 
تعليمات 
بعد الانتهاء من التدريب على الوحدة الثالثة قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد 
عنصر من العناصر المذكورة؛ وذلك بوضع علامة(/)أمام مستوى الأداء الذي أتقنته» وك حالة عدم 
قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة 4# الخانة الخاصة بذلك. 
اسم النشاط التدرييي الذي تم التدرب عليه: 


مستوى الأداء(هل أتقنت الأداء)؟ 


العناصر غير قابل 2 2 
لا جزتياً | كليا 
للتطبيق 
- 
1 
9 
ا 














يشت أن قضل التسيحة لديم الغرواف :(البتود)الذكورة [لن :درج الإشان الكل أو انها قير قايلة 
التطريق ووه ف هال وتكرى قوق دف القاقيه 9 | تعر ا بكي إشانة القورف هلد هذا النشاظ هن اشر 
عنما قل دوك 


"4 


























التخصص دجن 











الوحدة الثالثة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) معاملة بيض التفريخ في المزارع 
نموذج تفييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة) 
ويعباً هذا النموذج عن طريق المدرب. 
اسم الطالب الل ل ا لدو ع كي الثارية 
رقم الطالب المحاولة:١‏ ” ” غ2 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط. 
العلامة :.......... 23030 الحد الأدنى:مايعادل “8٠‏ من مجموع النقاط 
الحد الأعلى:ما يعادل “٠٠١‏ من مجموع النقاط. 
بنود التقييم النقاط 
:١‏ 1 ا 00 
3 ا 
3 ا ااا 000 
: 01 ز[ [ [ ز[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 100101011 
هذه المفردات يجب أن تكتمل بدقة /٠٠١‏ 
الجكمو 
ملحوظات الخا ا أ ود ل مالف نكف قال معطمل أل ا ولا ماك قو لخ 1 باط ل ل ل 1 01 1 2111 
توقيع المدرب م ع 

















تدفئّة البيض 











التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 


الجدارة 

هَهَمَ أسانيات شملية اللتريخ والفقس الأنام عملية التفري والكتفان ينلافة غملية القمسن: 
الأهداف: 

بفانيانة هوه الوشوويكون العذوف قاذ عدن أذ 
- يضبط تدفئة بيض التفريخ 

حب مقف السهن نا لسعا تياك 

- يراقب عمل أجهزة الفقاسة 

يكرك الفشحصن الطبوكي ليطن القريع. 

> «توسم ههاز لقص الصيونالبيضن الفريع. 

2 .نوا قت الطووف الكاهية د اسل عير الحضاتة. 
- ينقل البيض إلى قسم المفقس. 

مستوى الأداء المطلوب: 

أن لا يقل عن 10 / 

الوقت المتوفع للتدريب: 

/ساعات 

الوسائل المساعدة: 

2 ماني 

- بيض تفريخ لا يقل عن عشرة آلاف بيضة. 

ها فعس سرف 

متطلبات الجدارة: 

قبل دراسة هذه الوحدة يجب أن يكُون المتدرب ملما بالعلوم التالية: 
2 معاملة يكن التعرية جف المزارع. 

دا مفافلة بيضن القتري 5 مماتى التفرية. 


-65” د 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 
التدريب العملى السابع 


( القسمالأول )الموضوع: تدفنة بيض التفريخ 
خلال التطبيق العملي لبذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير: 
أولا: أكمل الفراغات الآتية:- 


-١‏ موعد التفريخ لخ /ا / هه 


؟- درجة الحرارة 4 غرفة التخزين محم اي 


ثانياً: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


؟: هل يتم تدفئة البيض داخل غرقة التخزين: 
أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


2 


التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 


( القسم الثاني )الموضوع: إدخال البيض إلى الفقاسات 

خلال التطبيق العملي لبذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير: 
أولا: أكمل الفراغات الآتية : 

.١‏ عدد البيض الكلي يوسب ةا 


ثانياً:- ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة:- 
-١‏ هل يتم رص البيض 3# أطباق الفقاسة بحذر شديد: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


؟- هل الفقاسة معقمة ونظيفة: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


“- هل تم رص البيض داخل الأطباق بطريقة صحيحة: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


غ- هل أجهزة الفقاسة تعمل بشكل جيد: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


ه- هل البيض المستخدم للتفريخ خالٍ من الكسر والشرخ: 
أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


- ”8- 


التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 


5- هل تم إغلاق باب الفقاسة بشنكل سليم: 
- ( )نعم 
ب- ( )لا 


10- وضع البيض داخل الأطباق يتم بطريقة: 


أ- ( ) يدوية 


/- هل تم تسجيل البيانات الخاصة بهذا البيض: 


آ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


جد 1ت 


التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 


التدريب العملي الثامن 
القسم الأول الموضوع:متابعة عمل أجهزة الفقاسة 
خلال التطبيق العملي لبذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير: 
أولاً: اأكمل الفراغات الآنية: 
افد الوضن النهية نظ الفقاتة 1101000 


اخ نعمية لسري 2200006 
6.درجة الحرارة داخل الفقاسة 232*579 م 
تسد اللزضوية ساكل لق بي 0 


. عدد مرات التقليب 2 اليوم 121000 


ثانياً:- ضع علامة (/) أمام العبارة الصحيحة:- 
.“قل الراتى لخديب للتيضةيهية الأستمل: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


”- هل جهاز الحرارة شك المفرخة يعمل بشكل طبيعي: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 


"- هل جهاز الرطوبة ك المفرخة يعمل بشكل طبيعي: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


1 اهل هاف النهوي ف الفرحة” يعمل يقتكل طوس 


آ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


6- هل جهاز التقليب + المفرخة يعمل بشكل طبيعي: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


1- هل تم رص البيض داخل الفقاسة بشكل سليم: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


-"٠‏ هل يوجد سجل يومي لتسجيل الحرارة والرطوبة: 


أ- ( )نعم 
0 5 


274+ اهل طريقة التقليب آلية؛ 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


30 


التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 


( القسم الثاني )الموضوع:الفحص الضوني الأول لبيض التفريخ 

يقوم المتدرب بفحص بيض التفريخ الموجود داخل الفقاسة.وذلك لتحديد نسبة خصوبة هذا البيض 
واكتشاف نفوق مبكر لبعض الأجنة.ثم يكتب هذا التقرير. 

أولاً: أكمل الفراغات الآتية: 


علد" البيخن غير الخصب يز 5 0 11110000 
؛.عدد البيض المخصب ال ل ره 6 اللقضنة 

6.عدد البيض ذو الأجنحة النافقة 00 اليضة 
5.عمر الجنين داخل البيضة 2121100 


ثانياً: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة: 

-:١‏ طريقة الفحص الضوثئي: 

أ- ( )يدوي 

ب- ( )آلي 

نهل استغلية روية االسترياك اله إكلية الريطفة بوؤن مكنا هنا شوتى: 
أ- ( )نعم 


ب- ( )لا 


-6575- 


التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 


؟- هل تم إغلاق الأنوار الخارجية قبل إجراء هذه العملية: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


نك ة السسيرياك عرو | لفيفن: مكرك هون الشف كدر ا امتفين 1 5ن 
قن ليطن الكن 


نسبة الخصوبة لهذا البيض- 


22 


؟- بيضة ذات جنين نافق. 


دجن 
تقنية التفريخ الآلي( عملي ) 


-45- 


الوحدة الرابعة 
تدفئة البيض 


4 - جهاز الفحص الضوئي. 


دجن 
: 1 
تقنية التفريخ الآلي ١‏ عملي 


-58- 


الوحدة الرابعة 
تدفئة البيض 


التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 


التدريب العملي التاسع 
( القسم الأول )الموضوع:التأكد من الظروف المناسبة داخل عنبر الحضانة. 
يتأكد المتدرب من توفير جميع متطلبات الصيصان داخل عنبر الحضانة.ويقوم بكتابة هذا التقرير:- 
أولاً:- أكمل الفراغات الآتية: 
١.درجة‏ الحرارة المناسبة داخل العتير..............................م 


لخي الومطركة :]انا مسولا لكر ا أ[ 


". عدد ساعات الإضاءة # اليوم اح عورد السبابغة 
غ.نوع العلف المستخدم ار كج ا ا 1 11 


ثانياً: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة:- 
-١‏ هل تم تطهير وتعقيم العنبر بشكل مناسب: 


أ- ( )نعم 
ات ام 


؟- هل تم تطهير وتعقيم المعالف والمساقي بشكل مناسب: 


أ- ( )نعم 
ت- 2 56 


"- هل أجهزة التدفئة سليمة وجاهزة للتشغيل: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


5ش 


التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 


4- هل أجهزة التهوية والتبريد سليمة وجاهزة للتشغيل: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


6- هل أجهزة الإضاءة سليمة وجاهزة للتشغيل: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


37 - هل معالف ومساقى الحضانة موجودة: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


/- هل يوجد مطهر أمام باب العنبر: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


-/اة - 


التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 


( القسم الثاني )الموضوع:الفحص الضوني الثاني. 
خلال التطبيق العملي لبذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير: 
أولاً:- أكمل الفراغات الآنية: 


:1- مدلدة التفريخ 0 يوم 
ا موعد الفحص الضوئى الثانى 27 000 


- وف النكفن القن 5702 


-١‏ ارسم بيضة داخلها جنين نافق ؟ 


-58- 


لتخصص دجن الوحدة الرابعة 
ْ 9 : و هو 37 
ة التفريخ الآ تدفئة البيض 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


2-5 


التخصص دجن الوحدة الرابعة 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 
التدريب العملى العاشر 


الموضوع: نقل البيض إلى قسم المفقس. 
خلال التطبيق العملي لبذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير: 
أولاً: أكمل الفراغات الآتية: 


.١‏ بداية التفريخ 4# يوم / / ه 
3 عدد البيض الذي تم نقله من الحاضن إلى المفقس ا ا ام انتخية 


: مدة بقاء البيض داخل المفقس م واد و 
6. درجة الحرارة داخل المفقس ممه ممم ممه ممه ممه لق 
5 فسة]لرط ادل لكين ل 
2.7 الوقت اللازم لبذه العملية 00 
ثانياً:ضع علامة “© أمام العبارة الصحيحة:- 

أعدل :شيم املقو عق بالقورعالان: 

الارر ماقي 

ب- ( )لا 

"- هل أجهزة المفقس سليمة: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 


؟- هل نقل البيض إلى قسم المفقس تم بحذر شديد: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


-ها١آ‎ 


التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 


نماذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة ): 
وتعباً من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي 
تعليمات 
بعد الانتهاء.من التدريب على الوحدة الرابعة قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد 
عنصضومن العتاصر المذكورة:وذلك وضع ضلامة(/)1مَام مشتوى الآداء الذي اتقنتة: :وق خالة عدم 
فابلية الينية للتظبيقطنع العلامة 2 الفا النخاضة ذلك 
اجيم التشاظة التدزيين الباق تم التدوي عليه 


مستوى الأداء(هل أتقنت الأداء) 
العناصر غير قابل 
و اام ١‏ كن 
.١‏ 000000 
3 0000 0 0 10000 
3 ون تدعا لخادو طروي راط مام طول وطو طن د ا 1 
: ا لخ الوا اا وم ام الوم قيلت الات الا اول رف ل 1 2 














يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (الينود)المدحورة ل درجة الإتقان الحلى أو أنها غير قابلة 
للتطبيق» وك حالة وجود مفردة 2 القاكية لازو جوف كبوتن إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى 
هه كنوت 








ساون 5 























التخصص رجن الوحدة الرابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تدفئة البيض 


نموذج تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة) 
ويعباً هذا النموذج عن طريق المدرب. 





اسم الطالب: لعش سه ونين |- الثارفة 
رقم الطالب: المحاولة:١‏ ” ”" غ 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط. 
العلامة: .......... 23230 الحد الأدنى:مايعادل “8٠‏ من مجموع النقاط 
الحد الأعلى:ما يعادل “٠٠١‏ من مجموع النقاط. 
بنود التقييم النقاط 
١‏ ا 0 
3 ا ا 10 
3 اا 1ك 
1 11300000 
هذه المفردات يجب أن تكتمل بدقة /٠٠١‏ 
الجكموةع 
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تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


إخراج الصيصان من الفقاسة 











التخصص رجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي عملي ) إخراج الصيصان من الفقاسة 


الجدارة: 

فيح اساسناتمعاملة اتسوصنان لشاف لحتساخ شلقية السيصان: 

الأهداف: 

ف ينان هوه الوحدة يككون الكدرب قاور ا علق أن 

© يقدرف غلن هيات (إتخراع السيهان دخ الععايته: انفن عردا هام العبيفيان إل اتعتين سشاكل 
التفريخ). 

- يضبط تجنيس الصيصان. 

ع: ويكذلكل [سحطنية الخديهنا (وجشورك هن :قن السنيهدان [لى عننوالتحصنانة” 
مستوى الأداء المطلوب: 

أ تعمل المقدرها إل :تعن الجدار نسي 0 

الوقت المتوفع للتدريب: 

'"' ساعات 

الوسائل المساعدة: 

- صيصان حديثة الفقس. 

- معدات تجنيس الصيصان. 

> ,وسبيلة تتعل الحنيطياة: 

- عنبر حضانة نموذجي. 

متطلبات الجدارة: 

قزل :دراسة #3 الرحدة يحب إن يحكوق العدردملبا يقظوات التقزية والمعس: 


885 


التخصص 6 دجن الوحدةالخامسة 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي عملي ) إخراج الصيصان من الفقاسة 
التدريب العملى الحادىي عشر 


( القسم الأول )الموضوع:إخراج الصيصان من الفقاسة . 

خلال التطبيق العملي لهذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير: 
أولاً: أكمل الفراغات الآتية: 

١.مدة‏ تفريخ هذا البيض اليوجم. 


/ النسبة المتوية للبيض الفاقفس بالنسية للبيض الكلى ومفةءءةءءمملة / 


ثانياً: ضع علامة (/.) أمام العبارة الصحيحة: 
١‏ : توضع الصيصان داخل صناديق: 

أ- ( )كرتون 

ب- ( )بلاستيك 


ب 6286 


التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 
ا#نقل الصتاذيق يواسظة 


سد اعون اليك 


": هل نسبة الفقس لبذه الدئعة جيدة: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 
؛ :هل عنبر الحضانة بعيد عن مبنى التفريخ: 
أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


( القسم الثاني الموضوع:أخذ عينات من الصيصان للمختبر. 
خلال التطبيق العملي لبذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير: 
أولا: أكمل الفراغات الآتية: 


١ت‏ عدد الصيصان الفافقسة 0 وض . 
هن الفعضاة :نك العركة اتزشلة للمسر سعد نين ضوهن : 


27 هذه ايحن العيتة المرسلة للمسخصن:.....شيضنة 


؟- صيصان نقرة القشرة ولكنها ماتت قبل الفقس وعددها مام ابيب اصوطن» 
6 مكيفباة كشوت كر وعددها 1 ابو ضر : 

1- صيصان فقست متأخرة وعددها و في كن : 

/- صيصان صغيرة الحجم وعددها :فيضن 


الوحدة الخامسة 


إخراج الصيصان من الفقاسة 


التخصص رجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي عملي ) إخراج الصيصان من الفقاسة 


ثانياً: ضع علامة ( ") أمام العبارة الصحيحة: 
١:هل‏ عينة الصيصان المرسلة للمختبر عينة عشوائية: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


": هل نسية التشو, تت كثيرة 4 الصيصان الفافسة: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


دلاهة - 


التخصص رجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي عملي ) إخراج الصيصان من الفقاسة 


كلكا #اذكن] لدف من سبال العينة امس 


رابعا: النتائج المتحصل عليها من المختبر؟ 


مه - 


التخصص 6 دجن الوحدةالخامسة 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي عملي ) إخراج الصيصان من الفقاسة 
التدريب العملى الثانى عشر 


( القسم الأول )الموضوع:نجنيس الصيصان. 
خلال التطبيق العملي لبذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير: 
أولاً: أكمل الفراغات الآتية: 


١.يتم‏ تجنيس الصيصان عند عمر و و 
". عدد الصيصان الفاقسة 0 1 22001 
". عدد الذكور 4 موصن 

غ.عدد الإناث ا الضفوضن 

5. تصل دفة نسبة تجئيس الصيصان 10011 


ثانياً: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة: 
٠-1‏ هعاب الفكلي رن سيدةيه مجان كرتي الجاع النيامن: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


"- نمو الريش ذ الذكور أسرع من الإناث: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


9ه 


التخصص رجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي عملي ) إخراج الصيصان من الفقاسة 


خالفاء "اذك التررف مو عملي لضي 5 


رابعا: ارسم الجهاز المستخدم 4# تجنيس الصيصان؟ 


ات 


التخصص رجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي عملي ) إخراج الصيصان من الفقاسة 


( القسم الثاني )الموضوع: نتحصين الصيصان. 

خلال التطبيق العملي لبذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير: 
أولاع: لخن هل التقامك لان 

أ- اللقاحات المستخدمة 4# التحصين : 


كانياً: ضع علامة 2“ أمام العبارة الصحيحة:- 
1( “)العه 

بت كلا 

1 هل تم حفظ اللقاح 4 الثلاجة: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


12ت 


التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


*- هل كمية اللقاح كافية تلعدد الصيصان: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


١ (01‏ )الأنهم 


ب- ( )بياض 
ه- هل نسبة الماء إلى اللقاح مناسبة: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


2 


الوحدة الخامسة 
إخراج الصيصان من الفقاسة 


التخصص رجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي عملي ) إخراج الصيصان من الفقاسة 


( القسم الثالث )الموضوع: نقل الصيصان إلى عنير ا لحضانة 

خلال التطبيق العملي لبذا الدرس يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير: 
أولاً:- ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة:- 

-١‏ نظام عد وتعبئكة الصيصان: 


وح 


- ( )يدوي 
ب- ( )آلى 


؟- هل تم فرز الصيصان قبل نقلها: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


:-. .أل [نفناديقة القامئة نون لضيعان حيدة تيور 
أ- ( )نعم 

ب- ( )لا 

غ- هل الوقت مناسب لنقل الصيصان: 

أ- ( )نعم 


ب- ( )لا 


ات 


التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


بات اهل ووعة الجرارة والقيوية كل السيارمياسة: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


/- هل السيارة مخصصة لنقل الصيصان: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


9- هل عملية نقل الصيصان دفقيقة ومنظمة: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


-٠‏ هل المسافة بين مبنى التفريخ وعنبر الصيصان قريبة: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


-١‏ هل حالة الصيصان بعد وصولبها إلى العنبر جيدة: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


-١5‏ هل يوجد حالات نفوق أثناء عملية النقل: 
أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


#اعد هجون فقل النسيساة متاسة: 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


2 


الوحدة الخامسة 
إخراج الصيصان من الفقاسة 





التخصص رجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي عملي ) إخراج الصيصان من الفقاسة 


نماذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة): 
وتعباً من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي 
تعليمات 
بعد الانتهاء من التدريب على الوحدة الخامسة فيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتئ 
بعد غتصين من الحتاضر اللذكورة ولك بويع غلذمة(/)) امام مستوقى الأداء الذى اتفتقة :وف حالة عد 
قابلية الفنجة للتطبيق ضع العلكنة يه الهانة الخاضة يدنك 
اشع النشاط التدريبى الذي ثم التدوب غليه: 


مستوى الأداء(هل أتقنت الأداء) 
العناصر غير فابل 4 4 
لا تجؤفا ١‏ | كلب 
للتطبيق 

-١ 
1 
9 
20 














يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البنود)المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة 
للتطبيق» وك حالة وجود مفردة 2 القاكوة لكل عرض ميض إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى 
مها ع الكو 


























رجن الوحدة الخامسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي عملي ) إخراج الصيصان من الفقاسة 


نموذج تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة) 


ويعباً هذا النموذج عن طريق المدرب. 


0 


المحاولة:١‏ " " 2 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط. 











العلامة :.......... 2030 الحد الأدنى:مايعادل “8٠‏ من مجموع النقاط 
الحد الأعلى:ما يعادل “٠٠١‏ من مجموع النقاط. 
بنود التقييم النقاط 
:١‏ 0 
4 ااااا اا 00 
1 100110 
: 00000000 1 1151701011 
هذه المفردات يجب أن تكتمل بدقة /٠٠١‏ 
اموه 
ملحوظات نا وا واه ان ل اول و أ 1 مل ل قو لقا لط اله 1 ام 1 01 1 211 
توقيع المدرب ال 


1د 




















تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد انتهاء 














التخصص دجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفربخ الآلي ١‏ عملي ) تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد اتتهاء عملية التفريخ 


الجدارة 

فهم أساسيات كسيل :وقطهيو المقاساتك عد اكتمال القن باستحدام الآزوات والواد المناسبة لحتمان 
نظافة الفقاسة وعدم نقل الأمراض للدفعة القادمة. 

الأهداف: 

ففياقة هذة الوحوةيكون الفرورت فادرا عل أن 

2 يتن فراع محامات مرا التقريت والظررنة اناق لمن نما 

.«قبيكل الأمن اللحروى دقامياتي التعرية. 

مستوى الأداء المطلوب : 

أن لا تقل الجدارة عن 5١‏ / 

الوقت المتوفع للتدريب : 

_اساعات 

الوسائل المساعدة : 

- مبنى تفريخ نموذجي. 

وسباكل كلاف 

مطهرات ومواد تعقيم. 

متطلبات الجدارة : 

قبل دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون المتدرب قادراً على تطبيق خطوات الفقس التي سبق له دراستها ذ 
الوحدة الماضية . 


اكت 


التخصص دجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفربخ الآلي ١‏ عملي ) تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد اتتهاء عملية التفريخ 


التدريب العملى الثالث عشر 
الموضوع: تنظيف وتعقيم مبنى التفريخ 
خلال التطبيق العملي لبذا الدرس العملي يقوم المتدرب بكتابة وإعداد هذا التقرير: 
أولاً.- أجب على الأسئلة الآتية: 


أ- أنواع مخلفات مبنى التفريخ؟ 


ب- طرق التخلص من مخلفات مبنى التفريخ: 


عاك 


التخصص دجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفربخ الآلي ١‏ عملي ) تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد اتتهاء عملية التفريخ 


ثانيا: أكمل الفراغات الآتية: 


الساكة لمان تفقيم] 557 


كمية الفور مالين المستخدم 00001 
ل 1020 ل 
كين اجا النداكق البتسفد» 570 


/. درجة حرارة المبنى أثناء التعقيم 11771 م 


6. نسبة رطوبة المبنى أثناء التعقيم ايد 1 


1ه 


التخصم دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


زاعا: ضع علامة (”)أمام العبارة الصحيحة: 
:هل يكم أتباع الالجرادانت الوشاكنة :نظ هذه المزوفة 


آ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


؟- هل يفضل كثرة الزيارات إلى مباني التفريخ: 


آ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


الوحدة السادسة 
تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد انتهاء عملية التفريخ 





التخصص دجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفربخ الآلي ١‏ عملي ) تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد اتتهاء عملية التفريخ 


نموذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة ): 
وتعباً من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي 
تعليمات 
بعد الانتهاء من التدريب على الوحدة السادسة قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي 
بعد عنصر من العناصر المذكورة» وذلك بوضع علامة(/)أمام مستوى الأداء الذي أتقنته» وي حالة عدم 
قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة #ْ الخانة الخاصة بذلك. 
اسم النشاط التدريبي الذي تم التدرب عليه: 


مستوى الأآداء(هل أتقنت الآداء) 
0 07 له افد | كنا 
١‏ اا 0 2#*#0770000*(ظ*' 
3 باو وق سا اتقو وات اطاط دية مق او فالعا طن اطخ 11د 
رد الع ل اس عطقم نافد رول معو لاه لم4 و3 1ق قاقع قم عر و مزح ل 11د 
: 111301 














يبان تين التفيدة ريع القرداف :(البنوة) اكور إلى زريجة الإسان الكل أو انها غير قايلة 
العطلرية رو فاتسالة زنكو مهرد ةك العامة لذ ار جركيا فرحب إضاذة القدزن عن سذ | التشاعل هرة كوف 
عي عه اده 


نموذج تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 


ات 


























برجن الوحدة السادسة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 





اسم الطالب ل 0 لسار 
رقم الطالب المحاولة:١‏ ”" ” 2غ 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 
العلامة :.......... 203020 الحد الأدنى:مايعادل “8٠‏ من مجموع النقاط 
الحد الأعلى:ما يعادل 7٠٠١‏ من مجموع النقاط. 

بنود التقييم النقاط 
١‏ دا ا ا 
3 ل يي ل ب 
3 ل 0 
: 5 


تنظيف وتطهير مباني التفريخ بعد انتهاء عملية التفريغ 


ويعباً هذا النموذج عن طريق المدرب. 


المجموع 








ل ا 0 


”ا 























التخصص 6 رجن الوحدة السابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) سجلات التفريخ 


الجدارة : 

قيع أساسنياة سكاع البجناةت التفاطة يشمليات التطارره تلوق هما رياط الفديين كدقاف 
امشاكل الضناحة 

الأهداف : 

قانياة هذه انوج ينكون التدوت قاذوا علد اند 

.يعم أهفية ايتهداء الحاشت الآلى جد يبجلاته التفرية. 

- يحلل سجلات التفريخ 

مستوى الأداء المطلوب : 

اممضل التدريه إل اسان التعدا راسسي 11 

الوقت المتوفع للتدريب : 

ساعتان 

الوسائل المساعدة : 

حاف البو خافن بالسريم: 

نتخالات تمرية بقوع 

متطلبات الجدارة : 

قل كرابت هده الو نحي إن ينكين المتدونه طلما بالعلوساف لاني 
الفثاية فبيكن التفريخ شل الشمسن. 

مقومات التفريخ 

معافلة الخنيضناة الفاقية 


75 


التخصص ٠‏ رجن الوحدة السابعة 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) سجلات التفريخ 
التدريب العملي الرابع عشر 


الموضوع: استخدام السجلات في مباني التفريخ 

خلال التطبيق, التملق لبذا الدوس يقوه القلوب يكتابة واهدا د هذا التقزير: 
أولاً: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة:- 

١:هل‏ تستخدام سجلات 4# هذه المزرعة: 

عبر “)انهم 

بت 6 


؟: هل يستخدام الحاسب الآلي 4# السجلات : 
أ- ( )نعم 


ب- ( )لا 


أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 
:هل السجلات منظمة بشكل جيد: 
أ- ( )نعم 
ب- ( )لا 


ثانياً: يقوم المتدرب بالإطلاع على السجلات الموجودة 4 المزرعة واكمال هذا التقرير 
(أنواع السجلات الموجودة في المزرعة ): 


كه وس ا 
«يك ا 311 
بهل 111111111 
6م- سجل واو انا وا الوم ل د 
5ت لمع ا 


4/ا- 


التخصص 6 رجن الوحدة السابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) سجلات التفريخ 


نموذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة): 
وتعباً من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي 
تعليمات 
بعد الانتهاء من التدريب على الوحدة السابعة فيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتى بعد 
عنصو من العناضرز اللذكورة: وذلك بوضع علامة(/)1ماء مستوى الآذاء الذي اتقبتة »وك تحالة عدم 
قابلية اليكة للتطبيق ضع العلؤنة يه لفان السامية يدنك 
اشع النشاط التدريبى الذي ثم التدوب غليه: 


مستوى الأداء(هل أتقنت الأداء) 
العناصر غير فابل 4 4 
لا تجؤفا ١‏ | كلب 
للتطبيق 

-١ 
؟-‎ 
-_ 
20 














يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البنود)المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة 
للتطبيق» وك حالة وجود مفردة 2 القاكوة لكل عرض ميض إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى 
مها ع الكو 





























التخصص 6 رجن الوحدة السابعة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) سجلات التفريخ 


نموذج تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة) 
ويعباً هذا النموذج عن طريق المدرب. 





اسم الطالب: امي 0< الثارفة 
رقم الطالب: المحاولة:١‏ ” ”" غ 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط. 
العلامة: .......... 230 الحد الأدنى:مايعادل “8٠‏ من مجموع النقاط 
الحد الأعلى: ما يعادل “٠٠١‏ من مجموع النقاط. 
بنود التقييم النقاط 
:١‏ 1[ [|[|[|[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز د 0 
: 000 
3 ا ا0ااا 000 
: ابي ع ا رار جل 
هذه المفردات يجب أن تكتمل بدقة /٠٠١‏ 
اموه 








كلا 




















تقنية التفريخ الآلي ١‏ عملي ) 
تفريخ بيض ( الطيور المائية 4 الدجاج الرومي »السمان ) 

















التخصص دجن الوحدة الثامنة 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تفريخ( بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 
الجدارة : 
بنجاح. 
الأهداف : 


ك4 نهاية هذه الوحدة يكون المتدرب قادرا على أن : 

يدرب على تفريخ بيض أنواع الدواجن المختلفة (دجاج- بط- إوز- رومي- سمان) 

مستوى الأداء المطلوب : 

أن لا تقل الجدارة عن 5٠١‏ / 

الوقت المتوفع للتدريب : 

"' ساعات. 

الوسائل المساعدة : 

بيض تفريخ (دجاج» بط؛ إوز» رومي » سمان) » مفرخة حديثة » عنير حضانة. 

متطلبات الجدارة : 

أن يكون المتدرب قادرا على تطبيق خطوات التفريخ والفقس التي سبق دراستها # الوحدات السابقة 


/ا/ا د 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 


إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي١‏ عملي ) تفريغ( بيض الطيور المانية والدجاج الرومي والسمان ) 
التدريب العملى الخامس عشر 


الموضوع : تفريخ بيض أنواع الدواجن المختلفة : 

(دجاج- بط- إوز- رومي- سمان) 

خلال التطبيق العملي لبذا الدرس إلى نهاية الفصل يقوم المتدرب بعمل دورة تفريخ متكاملة لأنواع 
الدواجن(دجاج- بط- إوز- رومي- سمان) مستخدماً جميع الخطوات الواردة ‏ هذا الكتاب بدءاً 
مق انقلا بيهن التفريع إلى تعشين الكتسص ا نوق انتكداء سحلت الخاضة سملن لقره 

وخلال مراحل التفريخ يتبين اختلاف البيض من حيث المعاملة ومدة التفريخ ومرحلة تحضين الصيصان 
لكل نوع من أنواع الدواجن. 


- 8لا - 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تفريخ( بيض الطيورالمائية والدجاج الرومي والسمان ) 


9/ا - 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تفريخ( بيض الطيورالمائية والدجاج الرومي والسمان ) 


46٠ 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تفريخ( بيض الطيورالمائية والدجاج الرومي والسمان ) 


11١ - 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تفريخ( بيض الطيورالمائية والدجاج الرومي والسمان ) 


7 - 


التخصص دجن الوحدة الثامنة 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) تفريخ( بيض الطيورالمائية والدجاج الرومي والسمان ) 


- /* 





التخصص دجن 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


نموذج تقييم مستوى الأداء( مستوى إجادة الجدارة ): 


وتعباً من قيل المتدرب نفسه وذلك يعد التدريب العملي 


بعد الانتهاء من التدريب على الوحدة الثامنة فيم نفسك وقدراتك بواسطة إحمال هذا التقييم الذاتي بعد 
عنصر من العناصر المذكورة:؛ وذلك بوضصع علامة(/)أمام مستوى الأداء الذي أتقنته, و2 حالة عدم فابلية 


تعليمات 


المهمة للتطبيق ضع العلامة # الخانة الخاصة بذلك. 


يجب أن تضئل النتيجة تجميم المفزدات (البنود)اللذكورة إلى ذرجة الإقان الكلى أو أنها غيز قابلة 
للتطبيق» وك حالة وجود مفردة 2 القاكنة كو كوف فيس إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى 


ونس فك 3 لاز 


لا 








-/5- 





الوحدة الثامنة 


تفريخ١‏ بيض الطيورالمانية والدجاج الرومي والسمان ) 


مومه 


مستوى الأداء(هل أتقنت الأداء) 





























التخصص دجن الوحدة الثامنة 


إنتاج دواجن تقنية التفريغ الآلي ١‏ عملي ) تفريغ( بيض الطيور المانية والدجاج الرومي والسمان ) 


نموذج تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
ويعباً هذا النموذج عن طريق المدرب. 


رقم الطالب: المحاولة 17-1 

كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط. 

العلامة: ......... 230 الحد الأدنى:مايعادل “8٠‏ من مجموع النقاط 
الحد الأعلى: ما يعادل “٠٠١‏ من مجموع النقاط. 








بنود التقييم 
: ا 20 
3 0 111101 
5 اا ا لط ا ا م ا 
3 ا د ام ل ا ا و 1 
هذه المفردات يجب أن تكتمل بدقة /٠٠١‏ 
الو 
ملحوظات الوا راطا النفب اا5كسالسف ا فا ا اساكخا ا 
توقيع المدرب 370000 


م 0 التاريخ: 


النقاط 




















التخصص دجن 


00 1 مصطلحات | نجليزية 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 
مصطلحات إنجليزية 

إخصاب انمه الس ا و ا ا اال مب ات اط ام ع لا الو ال 7 16101112201011 
إدارة قطيع ااا ااال 
أكل البيض اا از 000015 0 
بطاريات 00001 0 ا 
بياض اا ااا اا 011 ااا 
بيض مائدة ا 0 اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 
بيضة ذات صفا رين م ا ار الا ا ا ا 00111637011 
تدريج البيض ا ا اااي 0000 ا ا 
تركيب البيضة 00000 ااا 
العش ا اااااا0000 1 1[ | ز[ | 0 
تطهير ب :015111161010 
تعبئة البيمض اط قلا ام م ا ا م 1 161031 
تغذية ا جل ل لوو ل توم اجام ل الا ل ا و ل التتلع6 1 
حاجز الكتاكيت ل م ا ا ابو ات ا ل ا ا 20310 11112 
حجم البيضة ا ل ا ا ا 6 512 605 
حصى الا لاق اما مل ام 10013 لجا الوالمط ع لا ل ما اا 70 الس ل وطاق ا لاط ما الما 82111 
حضانة ا ااا[ ا 
صناعية ااا اااي ااال ا 
طبيعية مدر ا وا لق مضق ال ل السوتسيف مطام عل ل رسفم سا ف وام ال و و 2011 اا 
حفظ البيض ل ا ل ا ا ا 6558 5615261013:01و21:6 

خصوبة ار ل و ول ل ا ا م 111057اظل12 
هجين 0 ااا 
جودة البيعض الو ول ا وو ولو 011211115717 662 
دواجن 00000 1[ ا 
المزارع ا ااا 
سجلات 000000 0 


التخصص دجن 


5 1 مصطلحات | نجليزية 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 
سلالة ااا ااا 000271 0 
سماد ااا ددذددب1 00101 ان 
شكل البيضة 00000000000 اا 
العرف 00 0 ا ل 
ضابط الحرارة تجاع هاتخا واج و كفو االو مفلا تو ل السو م و احور اا وو فا و متضعطة 
و ا لا اع ا ا 11 
عدد البيض ااا 0ب-000 0 0 
عش البيض تداع م اسابطة م او بج لو امو ا ا و ا ا اوة كر 
الحضانة أ والرقاد م و ا كا :031322633 5100 
علف ااا اخ0| 
فحص ضوثي للبيض ل ل ا و ل م ات ملكتتو 
قشر البيض ا مم ا ا وا ا ا اط كد تنلاع ةعم 
قص اا 00 1[ 1 
قطيع البياض ااا 00000011100 0000 
فرز الال اتام طايه الح وفك واه جلا الطارنه لفو ارسق وسو لق وراك كح وو كيتلتا 
فرشة 0اا 0001 01 
حيس الصفارة ا 0114 
دجاج لجهورن اا د اق ا بوط دح قب ماه ب بام ا لي ل 0111 لله 16ل 
لون الصفار ا ا و و ل 50119601017 
ماء ا اا 100000 1 1 1 1 1 1 ا ااال 
مثابرة 00000001 ااا 0 
مجثم 0000 اا 
مدفأة مل 210161 
مزارع الدواجن 000 ااال 
البيضة للم حسف اوموقي الجا يه متسامسة م اخ سكو الس سب لالس ا 
نفوق كا للم ه81 
نيوحاسيل ا ا ا ا ها 


- “اا - 


5 دجن 
لتخصص المراجع 
تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


إنتاج دواجن 


المراجع 
اسم الكتاب المؤلف 

١‏ - الطيور الاستثمارية اما تو ماده هيت الدونيه عون التلام أرحيه: 
؟- الدواجن ا ٍ00002012101 00000 
؟- الأسس العلمية 4 رعاية وإنتاج الطيور الداجنة متكد ينه إوزاهه فقن اكراهي: 
5 - التفقيس وإدارة المفاقس عع ع ف عاك |افتفاضل جكليل ارا هيه 
65- مزارع الدواجن الحديثة العا اا سا مرا عش ره ار "متعم سيك حرفي 
أ- تربية الدجاج ا 0 

"'- إنتاج الدواجن وات ةوفه اين | لشدو اح 
4- الإدارة الناجحة لمزارع الدواجن ف ا د 
1- تربية الدواجن ورعايتها ا ا اك ملل شافئ علا 
١٠-الخبرة‏ العلمية والعملية 4 إنتاج الدواجن د00 

الدوريات: 


-١‏ مجلة دواجن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
؟- نشرات الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن 
"- موقع ©00081) على شبكة الإنترنت. 

؟- موقع 31100/( على شبكة الإنترنت. 


التخصص رجن 


1 1 المحتويات 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


ا موضوع الصفحة 

تمهيد ا ا ا ا ل ا 0 

الوحدة الأولى: أنواع التفريخ ل ا ل ا ات ا ل ا كن 
أنواع التفريخ عع حل بحل م ا تار 0 ومو لوكت روا بوك1 رحود كا حك كن وو جر بو واي بد ب وح د 1 

الوحدة الثانية:مباني التفريخ دااع ددع مذ وص ددا با يرم رع مجر كس او كا جو كال ١‏ 
مباني التفريخ جانت بن نيه ارط :8 كريط 0 اجاج رمتل مص جد مضه رك يد (ارتاديقة ديد ارد يج م مد ممه 1 
مواد البناء المستخدمة أ مقر كا يع مزاخ اد جا رتك راق اك اير وعم لق 5 كام اع كد 0ك 15 كد زا 
آلات التفريخ ل جه اق ا 57 0107 رار ورم ا لز 52 رك اك مكرك ل رك 1ر1 
فحص وتهيئّة المفرخات 2 01001ب ا لج ولو ا بود اوعس اي ل 1 ركه نز ؟ كالودودا الو و لك 2 ار 
الوحدة الثالثة :معاملة بيض التفريخ ا الم م ار رو ل 1 
معاملة بيض التفريخ # المزارع ا ا ار ور الل وك 1 ار ال ل ل 10 
معاملة بيض التفريخ # مباني التفريخ امن ان لع يم ال ا ا عي يه اس 1 
تنظيف وتطهير بيض التفريخ م ا ا ا ا ل 1 
حفظ وتخزين بيض التفريخ ع ا ا ل ا ا ل يع اا ا 
الوحدة الرابعة :التفريخ والفقس بع وراد ونج اكد #ربع او وبع وام روه وود مود بعر و 4ه 
تدفئة البيض ناك 2 جد يج قم قر واراي كاركم كرك الور حا كد 13د ع 5 25 بك انمو 01 
إدخال البيض داخل المفرخات وذ روف هذ ليك بل ل نقذ كي اكبيد رحد تاي يدا بين ديكا ليذ عكه اضدد اخطر ينقد ابكود قم 51/7 
مقومات التفريخ كك بعد بكم نود حو راك و و نت ربك كر سا واكام لوخ كنع بكار يج فارع اك جره كد دوز 
التطور الجنيني أثناء التفريخ والفحص الضوثي الأول علا المت أي الوب جل برا 7 اده خاد الارر 01 
إعداد الحضان ع لط رطع عرو يي الجار حار وتابز كا يا ب عاذ اكد رك ضع تاجح لمك ع بي فلودا نبور 
الفحص الضوئي الثاني لبيض التفريخ ةمامع وخ اد قد يح ارام د الود ود مم و د 111 


نقل البيض من قسم الحاضن إلى المفقس يذ و يخي و إكباد اله العا ريج عور يدر بطم رار ليه لت يا ايع يد بع جد 8م 


التخصص دجن 
3 8 المحتويات 
إنتاج دواجن تقنية التفريخ الآلي ( عملي ) 


الوحدة الخامسة: معاملة الصيصان . . . . . .د .د .د .د .د .د .د ب ثلث ...0 . 4١‏ 
إاخراج الخيضصان هق الققاصة م يود عا 14 د د بن مي خخ ٠‏ 2 كأ مذ ملل عقا 4 نهر ل مقع عيذ 4د 677 
او ضنطات كن الكتيفيان امسن ل يخ اخ ل أ ع ل 4 ل بقن د له 
تحصين الصيصان ضد الأمراض0 ٠١‏ 


الوخد ة السناديندة "تظهين سبلي _التفريخ! ٠:‏ عد بي حو ع شيل «يزا مك يقد اقل لله يجيا ل وكيد ما دب 116 


الوحدة السابعة: سجلات التفريخ. 1 ل الم ا ال ا ل ل اا ل ار ل ال ير ا لي 0" غ١‏ 


الؤحدة الثامتة:تفرخخ يكن الدواحن. . 7 > طح ب من ب خا اين لوا و مع لد موا 0 17547 
تفريخ بيض( الطيور الماثيةوالدجاج الروميء السمان ) ل يت ا اه الال 1 قر لم مبووات ١50‏ 
عملية تفريخ متكاملة لأنواع مختلفة من الدواجن . . . . .2.2 .2 2 2 ...5 97"( 


المراجع والدوريات ‏ .2 2 .ا .د .د .د .د .د .د عد ع عد ند ند عد قا نان ...6 .6.6 1١05‏ 


متختط لحا لت اللجلحزية بد جاح نه ١‏ جد مين ع جل لرل يقر ا كيد وخ جه وجا حيو لو ل ل عا بون مك 16726 


